SALOMEA KRÓLIKOWSKA 


w wieku lat 90, 


po krótkiej a dolegliwej słabości, w dniu 5 Sierpnia 1892 roku zasnęła 
w Panu. 
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Wyprowadzenie zwłok nastąpi w Poniedziałek dnia 8 Lipca b. r. o godz. 5 popołudniu 
z krypty kościoła XX. Pijarów na cmentarz, 


na które się Znajomych i pobożną Publiczność zaprasza. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ J. K. Pękalskiego w Krakowie. W drukarni „CZASU: 


* w Krakowie. 


